IK ZGOREK 


profesor seminaryum nauczycielskiego męskiego, 


przeżywszy lat 58, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 
15 Czerwca 1886 roku. 


W ciężkim smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Pu- 

blieznosé na wyprowadzenie zwłok we Czwartek dnia 17 b. m. o godzinie w pół do 10 

rano z domu pod Nr. 8 przy ulicy św. Krzyża do kościoła Archipresbyteryalnego N. M. 
Panny, a po odbytem nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni Związkowej w Krakowie, ulica św. Jana Nr. 13 


